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		Tampa roxa -	contém anticoagulante EDTA -

		usado para amostras de hemograma

		Tampa vermelha -	acelerador de coágulo -

		usado para amostras de exames

		bioquímicos ou sorológicos

		Tampa azul -	contém citrato de sódio - usado

		para amostras de coagulograma

		Tampa cinza -	fluoreto de sódio - usado para

		amostras para dosagem de glicemia,

		hemoglobina glicada e lactato

		Respeitar o tipo de tubo e o volume de cada um. Cada gota de

		anticoagulante é suficiente para 2 ml de amostra sanguínea.

		As amostras devem estar identificadas com a mesma

		identificação que consta na solicitação de exame.

		Lembre-se sempre de preencher a solicitação por completo.
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		Materiais	Coleta de amostra

		 Faça movimentos  leves e de rotação dentro do pavilhão

		
			
					
					
				
					
					Lâmina de Vidro	Swab 

				
					
				
					
					 auditivo para coletar a secreção  no algodão do  swab.

				
			

		

		Preparo da

		amostra	Envio da amostra

		 Armazene as lâminas em tubo

		
		
			
					
					
				
					
					
					
				
					
				
					
					
					
					
					
				
			

		

		
		
		
		
		
		
			
					
					
				
					
					
				
					
				
					
					
				
			

		

		
		
		
		
		
			
					
					
				
					
					
					
					
				
					
				
					
					
					
					
				
			

		

		
		
		
			
					
					
				
					
					
				
					
				
					
					
				
			

		

		
		
		
		
		
		
		
			
					
					
				
					
					
				
					
				
					
					
					
					
				
			

		

		
		
			
					
					
				
					
					
					
					
				
					
				
					
					
					
				
			

		

		
		
		
		
		
			
					
					
				
					
					
				
					
				
					
					
					
				
					
				
					
					
					
					
				
			

		

		
		
			
					
					
				
					
					
				
					
				
					
					
				
			

		

		
			
					
					
				
					
					
				
					
				
					
					
				
			

		

		
		
			
					
					
				
					
					
					
				
					
				
					
					
					
				
			

		

		
		
		
	






